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製品についてのミ主意事項 

このューザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。機能によっては、お使 
いのコンピュータでは使用できない場合があります。 
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ソフトウエアの更新 


コンピュータに付属のソフトウェアの更新版は、 [HP Software Update] ( HP ソフトウェア更新）ュー 
ティリティまたは HP の Web サイトから入手できます。 

お使いのコンピュータには、 HP の最新のソフトウェアを自動的にチェックするユーティリティが搭 
載されています。このューティリティは30日ごとに自動的に実行され、セキュリティの強化対策な 
どサポート警告の一覧、および最新ソフトウ王アやドライバのオプションを表示します。 

[スタート]一[ヘルプとサポート]一 [Software Drivers, and BIOS updates] (ソフトウェア、ドライ 

バ、および BIOS の更新）の順に選択し、画面の説明に沿って操作することで、いつでも最新ソフト 
ウェアを調べることができます。 

HP の Web サイトには、多くのソフトウェアが SottPaq という圧縮ファイルお式で提供されていま 
す。一部の B に S アップデートと [ AFUDos ] フラッシュユーティリティもこの圧縮お式で提供されて 
いる場合があります。 [ AFUDos ] フラッシュユーティリティは、コンピュータの BIOS をプログラミ 
ングしたり更新したりする場合に使巧できます。 

—部のダウロ ードパッケージには、このファイルのインストールやトラブルシューティングに関する 
情報が記載された Readme . txt ファイルが含まれます （SoftPaq に収録されている Readme . txt ファイ 
ルは英語版のみが提供されています）。 

最新ソフトウェアは 、 Support Software (サポートソフトウェア）ディスク（別売）から利用するこ 
ともできます。このディスクには、デバイスドライバ、最新 BIOS 、 およびユーティリティが収録さ 
れています 。 Support Software ディスクの購入ちま等については、 HP のサポート窓口にお問い合わ 
せください。 
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ソフトウェアを更新するには、レ^下の手順で操作します。 

1. お使いのモデルのコンピユータ、製品のカテゴリ、およびシリーズまたはファミリを確認しま 
す。コンピユータに現在インストールされている BIOS の/くージョンを確認して、システム BIOS 
アップデートを準備します。 

コンピユータがネットワークに接続されている場合は、ソフトウェアアップデート（特にシス 
テム BIOS アップデート）のインストールは、ネットワーク管理をに確認してから実行してくだ 
さし、。 


をを 記： コンピユータのシステム BIOS は、システム ROM に格納されています。 BIOS は、才 
ぺレーティングシステムを初期化し、コンピユータとハードウてアデバイスとの通信方まをホ 
定し、ハードウエアデバイス間で日付と時刻などのデータを転送します。 


ミ主記： Windows ® には、コンピュータのセキュリティを高めるためのユーザアカウント制御機 
能があります。アプリケーシヨンのインストール、ユーティリティの実行、 Windows の設を変 
更などを行う時に、アクセス権やパスワードの入力をホめられる場合があります。詳しくは、 
Windows のヘルプを参照してください。 


2. 更新情報にアクセスするには、 HP の Web サイト ( http :// www . hp . com / ip /) を参照するか、また 
は Support Software ディスクをオプティカルドライブに挿入します。 

3. アップデートをインス!—ルします。 
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BIOS の更新 

BIOS を更新するには、まず現在使用している BIOS のバージョンを確認してから、新しい BIOS をダ 
ウンロー ドしてインストールします。 

BIOS のバージョンの確認 

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピュータにインストールされている B に S よりも新 
しいパ'-ジョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム BIOS 
のバージョンを確認する必要があります。 

BIOS バージョン情報 （ROM の日付またはシステム B に S とも呼ばれます）を表示するには、 fn + 
esc キーを押す （Windows を起動している場合）か、 [Computer Setup] を使用します。 


[Computer Se 山 P ] を使巧して BIOS の情報を表示するには、な下の手順で操作します。 

1. コンピュータの電源を入れるかち起動し、画面左下隅に [Press < F 1 い to enter Setup ] (セット 
アップを開始するには < F 10> キーを押してください）というメッセージが表示されている間に flO 
キーを押して、 [Computer Setup ] を起動します。 

2. 矢印キーを使用して [File] (ファイル）一 [System Information] (システム情報）の順に選択し、 
enter キーを押します。 

ROM の日付情報が表示されます。 

3. [Computer Setup ] を終了するには、矢印キーを使巧して [File]—^[Ignore changes and ex け](変 
更を無視して終了）の順に選巧し、画面の説明に沿って操作します。 
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BIOS アップデートのダウンロード 


A ま意： コンピュータの損傷やインストールの失敗を防ぐため、 BIOS アップデートのダウンロード 
およびインストールを実行するときは必ず、 AC アダプタを使用した信頼性の高い外部電源にコン 
ピュータを接続してください。コンピュータカ 《 バッテリ電源で動作しているとき、別売のドッキン 
グデバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、 BIOS アップデート 
をダウンロ ードまたはインストールしないでください。ダウンロ ードおよびインストール時は、の•下 
の点にミ主意してください。 

電源コンセントからコンピュータの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはお止め 
くださし、。 

コン ピュ ータをシャツト ダウンしたり、 スリ ープや ハイ バ ネーシヨンを 開始したりしないでくださ 


デバイスを着脱することや、ケーブルまたはコードを接続したり取り外したりすることはお止めくだ 
さし、。 


BIOS アップデートをダウンロードするには、な下の手順で操作します。 


敦 ミ主記： BIOS アップデートは必要に応じてリリースされます。お使いのコンピユータ用に BIOS アッ 
プデートが準備されていない場合もあります。 HP の Web サイトをを期的にチェックして、 BIOS アッ 
プデートがあるかどうかを確認することをおすすめします。 


1. お使いのコンピュータ用のソフトウェアを提供する、 HP の Web サイトのぺージにアクセスしま 


• [スタート]一[ヘルプとサポート]の順に選巧して最新ソフトウ X アを提供するぺージへのリ 
ンクを選択します。 

または 

• HP の Web サイト ( http :// www . hp . com / ip /) にアクセスします。 

2. 画面の説明に沿ってお使いの コン ピュータを指定し、ダウンロードする BIOS アップデートにア 
クセスします。日付や名前、またはその化の、ファイルを識別するための情報をメモしておきま 
す。をで、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる 
場合があります。 

3. ダウンロードエリアで、な下の手順で操作します。 

a . お使いのコンピュータに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS 
を確認します。 

b . 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 

BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスをメモします。このパスは、アップ 
デートをインストールするときに必要です。 


載 ま記. コン ピユータをネットワークに接続している場合は、ソフトウェアアップデート（特にシス 
テム BIOS アップデート）のインストールは、ネットワーク管理をに確認してから実行してくださ 
い。 


ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面 
に表示される説明に沿って操作します。説明がま示されない場合は、な下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[コンピュータ]の順に選巧して、 Windows の[エクスプローラ]を開きます。 

2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、口ーカルディスク （ C :) を指定します。 
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3. BIOS アップデートをダウンロードした時のメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアッ 
プデートファイルが保存されているフナルダを開きます。 

4. 化張子が. exe であるファイル （ filename . exe など）をダブルクリックします。 

BIOS のインストールが開始されます。 

5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。 


をを 記： インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードした 
ファイルをハードドライブから削除できます。 


プログラムとドライバの更新 

BIOS アップデートな外のソフトウェアをダウンロードしてインストールするには、な下の手順で操 
作します。 

1. お使いのコンピュータ用のソフトウェアを提供する、 HP の Web サイトのぺージにアクセスしま 
す。 

• [スタート]一[ヘルプとサポート]の順に選択して最新ソフトウェアを提供するぺージへのリ 
ンクを選択します。 

または 

• HP の Web サイト ( http :// www . hp . com / ip /) にアクセスし、[ドライバ&■ソフトウェアダウ 
ンロード]をクリックして、お使いのモデルのコンピユータ巧のソフトウェアをダウンロー 
ド します。 

2. 画面の説明に沿って操作し、アップデートするソフトウてアを見つけます。 

3. ダウンロードエリアで、ダウンロードするソフトウ X アを選択し、画面の説巧に沿って操作し 
ます。 


野を 記： ソフトウェアをダウンロードする場巧へのパスのメモを取っておきます。ソフトウェア 
をインストールするときに、このパスが必要です。 


4. ダウンロードが完了したら、[スタート]一[コンピユータ]の順に選択して、 Windows の[エクスプ 
口ーラ]を開きます。 

5. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、口ーカルディスク（じ）を指定します。 

6. ソフトウエアをダウンロードした時のメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデー 
トファイルが保存されているフナルダを開きます。 

7. 化張子が. exe であるファイル （ filename . exe など）をダブルクリックします。 

インストールが開始されます。 

8. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。 


寶 を記： インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードした 
ファイルをハードドライブから削除できます。 
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